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Pelagia Czechowska 


przeżywszy lat 41, po krótkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentam, zasnęła 
w Panu dnia 14 Lipca 1880 r. 
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NACICSOA 
W smutku pograżona Rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność 


na wyprowadzenie zwłok w Piatek dnia 16 Lipca b. r. o godzinie 5 popołudniu z kostnicy cmentarnój 


na. miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 
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